GEL 


T 
Kasper Szczerbinski 


majster ciesielski, 


przeżywszy lat 83, po krótkich cierpieniach, opatrzony Sw. 
Sakramentami, zmarł dnia 12 czerwca 1903 r. 


W smutku pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna- 

jomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w niedzielę dnia 14 b. m. 

o godz. 4 po południu, z gmachu „Collegium medicum“ na Grzegórzkach, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


QO 
GO 


~ 2 DRUKARNI W. KORNECKIEGO W KRAKOWIE 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, ul. Mikołajska 1. 14. 


